PX-7550S/PX-9550S 

ご使用上の注意 

プリンタ本体に装着されているメンテナンスタンクは、用紙への印字以外に使用されるインクを回収 
しています。そのため、定期的な交換が必要です。 PX - 7550 S / PX - 955 0 S のメンテナンスタンクは、 
必ず 「 PXMT 3」 （ PX - 7550 S / PX - 955 0 S 専用）を吏し、く Tif さし、。 

交換方法などの詳細は、添付の『使い方ガイド』を参照してください。 

■お詫びと訂正 

お使いのプリンタドライバによっては、メンテナンスタンクの空き容量が不足した場合のご案内に、 
交換用メンテナンスタンクの型番を 「 PXMT 2」 と表示をすることがあります。 

お詫び申し上げますとともに、正しい型番 （ PXMT 3) を表示する最新版プリンタドライバを下記の 
URL よりダウン□—ドし、インストールしてお使いいただきますようお願い申し上げます。 

< http://www.epson.jp/ > 
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